"svansens"  utseende  försöker  jag  visa  i per- 
spektivskiss . 

I den  s k "svansen"  iakttogos  glödande 
föremål, son  föllo  not  havet.  Huruvida  det  skulle 
kunna  tänkas  att  någon  projektil  fortsatte  ef- 
ter föremålets  slocknande,  kunde  icke  avgöras, 
ej  heller  on  några  nya  tandningar  av  eventuella 
gaskammare  uppstod  för  ev  längre  färd  eller  ny 
"start".  Något  ljud  hörde  jag  ej. 


Fanjunkare . 
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